- Dziennik Zarządzeń 


Dyrekcii Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach. 
(Koleje Górnośląskie) 


31. sierpień Nr. 5. Rok 1935 
Sprawy ogólne i osobowe. | Zawiadomienia, 
Poz. 2. Urlopy pracowników umownych, , Pochwały i: nagrody. 
Ruch służbowy _ _ Sprostowanie. 
Kary dyscyplinarne. Płatne ogłoszenia, 
£ służbowej z dnia 1, L 1934 r, (bezprawne uży- 
Sprawy ogólne i osobow wanie-w swem mieszkaniu przedmiotów będą- 


2; 
Nr, P/1b 14/4/35 z dnia 13/VL 1935 r. 
Urlopy pracowników umownych. 


Urlopy pracowników umownych (kontrak- 
towych, chasowych) reguluje ustawa z dnia 
16. V, 1922 r, o urlopach dla pracowników, 
zatrudnionych w przemyśle i handlu (Dz. U. 
"RP Nr. 94, poz, 735 z r. 1933). 

Po myśli wyżej cytowanej ustawy praco- 
“ownicy umowni, kontraktowi, prócz pracowni- 
ków umysłowych, uzyskują prawo do corocz- 
nego urlopu w następującym wymiarze: 
po upływie jednego roku pracy 8 E 
i i 3-ch lat pracy 15 dni. 

Wszystkim pracownikom umownym, pra- 
cującym umysłowo, po półrocznej nieprzerwa- 
_ nej pracy przysługuje urlop dwutygodniowy, po 
rocznym zaś 1-no miesięczny, 

Pracownik umowny traci prawo do urlopu, 
jeżeli sam rozwiązał umowę pracy lub jeżeli 
rozwiązanie to nastąpiło z powodów, które | 
w myśl $ 32 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 16 III 1928 r, (Dz. U, R. P. Nr. 35, poz. | 5783/2, został Kolonko Roman, magazynowy 
E 323), dają prawo do rozwiązania umowy bez iz ekspedycji towarowej w Chorzowie Mieście, 

_ uprzedniego wypowiedzenia. ukarany karą dyscyplinarną nagany, za wy- 
| 


cych własnością P. K, P.) 


1 

| 2) z dnia 19. VIL 1935 r, Nr. 1/1 prac, 
1496/4 został stały pracownik Jan Niebiałek, 

z Warszt. Wagon, Piotrowice ukarany karą 

dyscyplinarną grzywny 10% należnego. za mie- 
siąc uposażenia na przeciąg 6 miesięcy, za wy- 
stępek służbowy z 88 19, 35 i 55 pragmatyki 
służbowej z dnia 1, I 1934 r, (używanie napo- 

| jów alkoholowych w czasie służby). 

| 


Prawomocnem orzeczeniem dyscyplinarnem 
Naczelnika Służby Drogowej: 

1) z dnia 14/VI 1935 r, Nr. III/1 prac. 8763/2 
został st. nadzorca przewodów Fricowskii 
Wincenty z odcinka sygnałowego w Lublińcu 
ukarany karą dyscyplinarną nagany, za wy- 
stępek z $$ 19 i 55 pragmatyki służbowej 
z dnia 1/1 1934 r, (bezprawne używanie przed- 
miotu będącego własnością P, 


Prawomocnem orzeczeniem ion 
Naczelnika Służby Handlowo-Tarylowej: 


1) z dnia 19 lipca 1935 r., Nr. IV/1 prac, 


Pracownicy umowni nie mają prawa do ur- | stepek z $$ 19 ı 55 pragmatyki służbowej 
lopów okolicznościowych. z dnia 1 stycznia 1934 r. (niewłaściwe zacho- 
O ile chodzi o ustalenie czasu pracy pra- | wanie sie poza stuzba). 
. cowniköw czasowych, stanowiącego podstawę | ' 2) z dnia 13 lipca 1935 r., Nr. IV/1 prac. 
wymiaru urlopu w wypadkach przerwy w pra- | 8268/2, został stały asystent Świetlik Leonard, 
- cy, należy stosować rozporządzenia M, K, Nr. | ze stacji osobowej w Katowicach, ukarany 
P, 2/21342/30 z dnia 13, IX. 1930 r, w sprawie | karą dyscyplinarną nagany, za występek służ- 
a GRA. służby pracowników czasowych | bowy z 88 19 i 55 pragmatyki służbowej z dnia 
(Dz, Urz, M. K. Nr. 24, poz, 186). 1 stycznia 1934 r, (bezprawne używanie przed- 
miotów, będących własnością P, K, P.) 

Ruch służbowy | 3) z dnia 26 lipca 1935 r, Nr, IV/1 prac. 

5797/2 został Długajczyk Wilhelm, magazyno- 

Prawomocnem orzeczeniem dyscyplinarnem wy z ekspedycji towarowej w Misłowicach, 
Naczelnika Służby Mechanicznej: ukarany karą dyscyplinarną nagany, za wy- 
1) z dnia 28, V. 1935 r., Nr. II/1 prac, 2288/5, | stepek z 88 19 i 55 pragmatyki służbowej 
został Paweł Bomba, st. technik, z Wydziału | z dnia 1 stycznia 1934 r. (bezprawne używa- 
Mechanicznego ukarany karą dysqyplinarną nie w swem mieszkaniu przedmiotu będącego 
nagany, za występek z §§ 19 i 55 pragmatyki własnością: Pree Ps) 


x 
“ 


4) z dnia 9. VII. 1935 r., Nr, IV/1 prac. 
2665/3 został stały pracownik biurowy Bednar- 


czyk Jan ze stacji Wolfgang, ukarany karą 
dyscyplinarną nagany, za występek z $$ 19 
i 55 pragmatyki służbowej z dnia 1. I. 1934 r. 
(bezprawne używanie w swem mieszkaniu 
przedmiotów, będących własnością P. K. P.) 


zawiadomienia 


Pochwała i nagroda, 


Pan Dyrektor Kolei Państwowych 
lit kond, II. kl. Czudajowi Antoniemu, 


udzie- 
oraz 


nosi rocznie 6.— zł, kwartalnie 1,50 zł, 


Ee Wydawnictwo Dyrekcii Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach. 


Drukiem: Sp. Wyd. „Śląski Głos Poranny“, Chorzów I, ul. Krzywa 14, Telefon 406-62. 
~ WARUNKI PRENUMERATY. Prenumerate przyjmuje Administracja Dziennika (Dyrekcja O 
Kolei Państw. Biuro Personalne, biuro Nr 201, telefon wewn. D. O. K. P. 390. Prenumerata Wy- 

Cena pojedyńczego numeru 40 gr. ch 
CENY OGŁOSZEŃ: 1h strona 240, — z, MY strony 130, — zł, 1/4 strony 70,— zł, *s strony 40, - 


kond, H, kl. Klycie Ludwikowi, obydwom ze 
stacji osobowej Katowice, pochwały oraz 
przyznał nagrodę pieniężną w kwocie 10, — zł., 
za sumienne pełnienie obowiązków służbo- 
wych, przez uniemożliwienie okradzenia mie- 


nia P. K 
Sprostówanie 
Karę dyscyplinarną "odnośnie Kurpanika 
Józefa, ogłoszoną w „Dzienniku Zarządzeń” 


Nr, 4 z dnia 13/VIII 35 r, pod poz. „Kary dy- 
scyplinarne' str. 4, pkt, 5, należy skreślić. 
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Dziennik Zarzadzeñ Nr. 5 z 1935 r. 


0000000000000000000000000000000000Q 
Kolejowa Kasa Oszczędności i Pożyczek 


Spółdzielnia z ogr, odpow. w Katowicach 
Zebranie sprawozdawcze za rok1934 odbędzie się w poniedziałek, dnia 


16 września 1935 r. o godzinie 15 minut 30 w sali konferencyjnej D. O. K, P, 


Porządek obrad: 
1) Zagajenie Zgromadzenia; 5) Dyskusja nad sprawozdaniem; 
2) Odczytanie protokółu z ostatnie 


go Nadzwyczajnego Walnego Zgroma- | 
dzenia; 

3) Sprawozdanie Zarządu z działal 
ności Kasy za rok 1934; 

4) Sprawozdanie 


6) Zatwierdzenie bilansu; 
7) Podział zysków; 


9) Zakończenie. 


| 
| 8) Wolne głosy į wnioski; 
Komisji Rewizyj | 
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nej; 
Katowice, dnia 25 sierpnia 1935 r. 
Zarząd 
Kolej, Kasy Oszczędności í Pożyczek 
mp. Matlok mp. Szyja mp. Wyrwoł mp. Lazar 
Prezes, Kasjer, członek Zarządu członek Zarządu. & 


998690909898 41880829906 0e00000006000% 


ARIS 


Rachunek strat i zysków za a 1934 r. 


Straty : Zyski: 


1) Odsetki a) od wkładów 14.463.05 zł | 1) Odsetki od pożyczek 33.274.03 zł 
icono 734.08 „ | 2) Zwroty kosztów handl, i admin. 6.016.355 „. 
2) Koszty handlowe i administr. 18,470.19 ,, — ss 
Czysty zysk za rok 1934 5.623,06 ,, 
39,290.38 zł 
39,290.38 zł = : 
e zj 
Bilans za rok 1934 | 
Ss Igo A eee ee 
1) Gotówka 170943 zł | 1) a > ee > 
2) Banki 1,181.00 . 2) Fundusze a zaso owy me a. 
3) Pożyczki 41835240, | ed ) u. = ee = 
4) Papiery wartościowe 7.079,84 |, A ae R: w z y) z er we > 
5) Ruchomości 1.059.75 ,, sera mepodicts RE" 23 
6) Hipoteka 60.000.00 ,, 5) o od hipoteki 7.000.00 ,, ig 
7) Koszty wyłożone za członka 411.75 ,, 6) Różne co 
8) Dłużnicy: watpliwi 7.000.00 ,, Czysty zysk za rok 1934 5.623.06 ,, 
9) P. K, O. 71.56 „ 
Razem 496.865.73 zł „Razem: 496.865.73 zł 
Katowice, dnia 25 sierpnia 1935 r, 
* ZARZĄD: 
mp, Wyrwoł mp. Matlok J. mp, Szyja J, mp. Lazar J. 
RADA NADZORCZA: Sars 
mp, Janota Gruszka A, Placzek T. mp. Michalski J. Krzoska Fr. Pierowski W. 
KOMISJA REWIZYJNA: | E 
Wasik E, Janotta J. Olszewski St. 


